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Sloopmelding: Couperusstraat 74, Groningen - verwijderen asbest (30-06-2016, 
201671679) 

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding 
kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor informatie over de procedure kunt u contact op¬ 
nemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 
050. Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 
17.00 uur alleen op afspraak. 

Groningen , 13 juli 2016 

Burgemeester en wethouders van Groningen 
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